348      NOTE SUR LA CHALEUR RAYONNANTE.

loi naturelle du decroissement ne fut point observee au dela du terme
qui correspond a la temperature zero.

Ainsi le fait general de 1'equilibre de la chaleur rayonnante suppose
qu'il n'y a aucune partie de la chaleur emise qui ne soit assujettie a la
loi que nous avons demontree. Si, pour une portion quelconque de cette
chaleur projetee, remission etait homogene, 1'equilibre serait trouble
dans toute la masse, et Ton observerait, a partir d'un point fixe, toutes
les temperatures possibles dans un espace oil il ne peut y en avoir
qu'une seule.lle Tavait re^ue d'abord. Pour que cet effet ait
